すぐ 


プレ ー ト S (し が か がく ) 


う 


つく っ た 作品 は キー ホル ダー に し た り 、 ブ ロー チ に し た り ア レン ジ 自 由 ! 


ほか に も 楽し い イ メー ジ シ ー ト が いっ ぱい ! ダウ ン ロ ー ド は HP か ら ! 


バー ラー ビー ズ 


一 http://www.diablock.co.jp/perlerbeads/download 





